शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पकास-३४२०/प्र.क्र.४८/२०/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ एप्रिल, २०२१. 
संदर्भ :- 
समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२६ मार्च, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयामधील विवरणपत्रातील स्तंभ-६ मधील दिनांक ०७/०८/२०१६ 
(AA) ऐवजी “०७/०८/२०१८ (AA)? व स्तंभ-७ मधील दिनांक ०८/०८/२०१६ (म.पू) ऐवजी “०८/०८/२०१८ 
(म.पु)” असे वाचावे. 
०२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५१५०४१३२८०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- श्री.विकास जयराम डोंगरे, विभाग प्रमुख अणुविद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम 
(तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 

. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण CASAS, AERIS राज्य, मुंबई, 

. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 

. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, वाशिम 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम, 

६. निवडनस्ती/तांशि-७. 
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